Mgr inż. ZDZISŁAW 


BOLEK 


NASZ NAJLEPSZY I NAJUKOCHAŃSZY SYN, MĄŻ, OJCIEC I BRAT 
CZŁOWIEK WIELKIEGO SERCA I PRAWEGO CHARAKTERU 


B. DŁUGOLETNI PRACOWNIK KRAKOWSKIEGO ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA, 
ODZNACZONY ZŁOTĄ ODZNAKĄ ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KRAKOWSKIEJ I ZŁOTĄ 
ODZNAKĄ ZASŁUŻONY DLA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MAT. BUDOWLANYCH 


zmarł w Krakowie, opatrzony św. Sakramentami, dnia 17 kwietnia 1981 roku, w wieku 52 lat. 


MSZA ŚW. ŻAŁOBNA zostanie odprawiona przy zwłokach w kaplicy książąt Sangószków na 
starym cmentarzu w Tarnowie w środę 22 bm. o godz. 15.00, po czym nastąpi odprowadzenie 


Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku do grobowca rodzinnego. 
Pogrążeni w głębokiej żałobie i smutku: 


MATKA, ŻONA, CÓRKA, SYN, RODZEŃSTWO I RODZINA. 
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